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Wechselseitige Energie von Stromen und Magneten.

Ill, 33.

den wir als die magnetische Energie des Feldes bezeiclinet liaben, in
einem von pennanenten Magneten herriihrenden Felde dufch seine Ab-
nahme, in einem von elektrischen Stromen herriihrenden Felde dagegen
durch seine Zunahme die bei einer Konfigurationsanderung von den
magnetischen Kraften geleistete Arbeit ausdriickt. Es ist daher ver-
standlich, dafi in einem Felde, das aus der gleichzeitigen Wirkung eines
Stromes und eines Magneten hervorgeht, dieser Ausdruck sich bei einer
Verschiebung des Stromes gegen den Magneten iiberhaupt nicht andert.rung des Magneten das
